SW’/iSEC.  17  -  T39  -  R14 


U I 


e 


U) 


i 


rv 

*  ' 

\ 


0° 

% 

5 


b 

■C 

< 

*v 


J  ^ 


W  HARRISON 


ST. 


W  ROOSEVELT 


PREPARED  BY  ANNA,  DEPARTMENT  OF  URBAN  RENEWAL,  CITY  OF  CHICAGO 

REVISED  By  E.C  THIBODEAUX  DEPARTMENT  OF  PL  ANN  ING  CITY  Of  CHICAGO  (  4  -  81 ) 


100  200 


SCALE  IN  FEET 


S.W  1/4  SEC  IT  39  14 


(5-71) 

( !Q  -74 ' 


wrrmr 


